JAN GRZYBOWSKI 


Zarządca więzień w Drohobyezy, 


przeżywszy lat 81, po długićj a dolegliwćj chorobie, zakończył życie 
dnia 29 Stycznia 1881 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok ze Zakładu Klinicznego w Poniedziałek dnia 31 Stycznia 
o godzinie 3 wprost na Cmentarz. 


W drukarni ,CZASU“ w Krakowie. 


